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O Unit AC Coupler 
(067-0083-00) 

Q 

R-116 

R-293 

T 

TU-7 

W 

Z 

141 

142 

LA4 

1A5 

1A6 

1L5 

1L10 

1L20 

1L30 


181 
182 


CURRENT 


DATE 


July 1965 
April 1967 
May 1967 
Oct 1965 


Mar 1963 
May 1963 
May 1963 
Aug 1965 
Oct 1965 
Mar 1967 
Oct 1967 


May 1966 
Jan 1966 
Nov 1965 
Aug 1965 
Oct 1965 
Feb 1964 
Mar 1966 
May 1964 
Dec 1963 
July 1966 
Jan 1967 
Sept 1967 
July 1966 
Sept 1967 
June 1965 
May 1966: 
May 1966 
Sept 1965 
June 1966 


FACTORY CALIBRATION PROCEDURES 
FCP 


2A60 
2A61 
2A63 
2B67 
3A1 
3A2 
3A3 
3A5 
3A6 
3A7 
3A8 
3A72 
3A74 
3A75 
3B3 
3B4 
3B5 
3C66 
3L5 
3L10 
381 
383 
3T2 
3T4 
3T77A 
4S1 
4S3 
4S2 A 


April 12, 1968 
Chuck Samuel 
PMSE 


DATE 


May 1964 
Nov 1965 
May 1964 
May 1964 
Nov 1963 
Dec 1962 
Mar 1968 
Feb 1966 
Mar 1964 
June 1965 
June 1966 
Aug 1965 
July 1964 
Nov 1965 
May 1966 
June 1967 
Feb 1967 
June 1963 
Aug 1967 
Sept 1965 
June 1967 
Nov 1963 
Aug 1967 
June 1965 
July 1966 
Oct 1962 
June 1963 
April 1966 


Page One 














Current (Cont'd) 


FCP 
5T3 
6R1A 
10A1 
10A2A 
10/11M1 (067-0544-00) 
11B1 
11B2A 
81A 
82 

86 
106 
109 
111 
114 
R116 
122 
125 
127 
129 
130 
132 
133 
134 
134 Power Supply 
160A 
161 
162 
163 
175 
184 
191 
R230 


DATE 
June 1965 
June 1964 
June 1965 


Jan 1967 
Oct 1964 


Aug 1967 
May 1967 
Nov 1966 


April 1967 


Jan 1967 
May 1963 
Sept 1964 
Nov 1966 
Jan 1968 
Nov 1964 
May 1964 
Aug 1964 
Mar 1964 
Aug 1964 
May 1963 
Dec 1963 
April 1966 
Aug 1966 
Oct 1965 
Nov 1965 
Nov 1965 
Nov 1965 
April 1964 
Sept 1965 
June 1966 
Sept 1967 


FCP 
262 
263 
281 
282 Probe Adapter 
283 
284 
292 
310A 
317 
321A 
323 
360 
410 


410 Power Pack (01€-0107-00) 


422 

422 AC DC Power Supply 
453 

454 

491 

502A 

503 

504 

507 

515A 

516 

519 

520/R520 

529 /RM529 

529/RM529 Mod 277N 
529/RM529 Mod 244C 
531A 


DATE 
Aug 1963 
Nov 1966 
Sept 1965 
April 1966 
Nov 1966 
Oct 1967 
April 1967 
Dec 1964 
Aug 1964 
Mar 1968 
Oct 1967 
Feb 1964 
Oct 1967 
Aug 1967 
Dec 1965 
Feb 1966 
Oct 1967 
Jan 1968 
Nov 1966 
May 1966 
May 1966 
Aug 1963 
April 1967 
July 1964 
June 1964 
Nov 1963 
Feb 1968 
April 1967 
June 1967 


June 1967 


Feb 1968 
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Current (Cont'd) 


FCP 
.533A 

535A 

536 

543B 

544 

545B 

546 

547 

549 

551 

555/21A/22A 

556 

561A 

564 

565 

567 

568 

570 

575 

580 Series Test Unit 
581A 
585A 
601 
647A ` 
661 
1121 
P6009 (15pF) (010-0140-00) 
P6009 (20pF) (010-0170-00) 
P6010 

P6011 

P6012 

P6015 


5" Storage Display Unit 


DATE 
Sept 1966 
Mar 1968 
Nov 1964 
Sept 1967 
Jan 1968 
Jan 1966 
July 1967 


Oct 1965 
Sept 1967 
July 1964 
Jan 1968 
April 1967 
April 1964 
Sept 1966 
Aug 1964 
Jan 1967 
Feb 1964 
April 1964 
Nov 1966 
Mar 1967 
April 1966 
Feb 1968 
Feb 1967 
April 1962 
April 1963 
May 1967 
May 1967 
Aug 1966 
Sept 1965 
June 1966 
Nov 1962 


FCP 


. P6019 


P6020 
P6023 
P6027 
P6030 
P6038 
P6042 
P6045 


& P6028 


DC Current Probe . 


Fet Probe 


P6045 x10 X100 Nose Components 


P6045 X10 Atten (010-0357-00) 
P6045 X100 Atten (010-0358-00) 


P6046 
P6047 


Probe Pulser (015-0088-00) 


067-0004-00 
067-0508-00 
067-0511-00 
067-0518-00 
067-0523-00 


| 067-0528-00 


067-0532-00 
067-0542-99 


067-0544-00 


1000MC Timing Standard 
(017-0019-00) 


Accessory Power Supply 
(015-0073-00) 


Grid Current Checker 


(502 Amplitude Cal) 
(Variable Atten) 
(Cal Fixture) 

(Cal Fixture) 

(Cal Fixture) 

(Cal Fixture) 

(Sine Wave Generator) 


(Cal Fixture) 


Leakage Current Adapter 


OG3 Regulator Assembly 
(057-0067-00) 


May 


DATE 
April 1967 
July 1967 
Feb 1966 
1967 
1965 
1967 
Dec 1967 
June 1966 
Oct 1966 
Dec 1966 
Nov 1966 
1968 
Jan 1967 
July 1966 
Aug 1966 
Dec 1965 
July 1966 
April 1967 
Aug 1966 
Oct 1967 
Dec 1967 
Sept 1966 
Dec 1966 





Dec 


May 


Mar 


Aug 1966 


June 1966 
Oct 1965 
Dec 1964 


June 1966 


Page Three 








Current (Cont'd) 


FCP | DATE FCP 
Storage Oscilloscope 
Control Unit June 1966 
Tube Tester April 1967 
TV Syne Separator June 1966 


Video Staircase Differentiator 
(017-0075-00) May 1966 


DATE 


Page Four 


FCP 


53/54 E & E 
L-20 
L-30 
N 

R 

S 
TU-1 
TU-2 
TU-3 
TU-4 
TU-50 
1A7 
3AIS 
3B1 
3876 
3T77 
452 
5T1A 
9AL 
9A2 
10A2 
11B2 
80-P 80 
81 
105 
107 
123 


OBSOLETE 


DATE 


Nov 1965 
June 1965 
June 1965 
April 1960 
April 1960 
July 1963 
May 1962 
May 1962 
Feb 1962 
Jan 1961 
July 1960 
Sept 1965 
Feb 1964 . 
Aug 1963 
Sept 1963 
Nov 1965 
April 1963 
Feb 1963 
Oct 1964 
Oct 1964 
Nov 1963 
July 1963 
May 1962. 
Mar 1966 
Dec 1962 
Nov 1965 
Sept 1959 


FACTORY CALIBRATION PROCEDURES 


FCP. 


127 
128 
180A 
181 
190/190A/190B 
280 
290 
291 
316 
506 
508 
517A 
524AD 
525 
526 
527 
532 
541 
541A 
545 
545A 
581 
647 
P6016/131 


DATE 


Jan 1965 
Oct 1959 
June 1963 
Sept 1961 
Nov 1965 
Nov 1965 
Dec 1964 
Dec 1964 
May 1959 
Jan 1965 
May 1963 
Jan 1966 
April 1962 
Mar 1963 
June 1962 
June 1961 
Aug 1959 
Aug 1966 
Aug 1966 
Sept 1959 
Jan 1964 
June 1961 
Nov 1963 
Aug 1963 
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